Ughdarras lonadail: An Eaglais Bhreac 


Clàr 4.2. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh dhaoine gach ràm. 


Bliadhna Àireamh dhaoine gach ràm (DRR) Dachaighean 
Còrr air 1 Còrr air iomlan 
agus suas 1.5 DRR 

gu 1.5 DRR 
1971 6,118 1,791 44,494 
1981 5,255 776 50,348 
1991 1,297 129 56,370 





